QuietComfort®3 

Mobile 

Communications 

Kit 


クワイアットコン フォー ト3用 

モバイルコミュニケーションキット 


iPhone 専用 
日本語取扱説明書 





内容物 




日本では使用しません 





QulelComloft*3 




, 海外で販売されて 
X| いる携帯電話機用 

* 


のアダプターです。 



QuietComfort ®3 用 
マイク付ケーブル xl 





接続方法 ^^ ■ 



通常の操作は iPhone で行ってください 0 










保証 

保証の内容および条件は付属の保証書 
をご覧ください。 
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PHS 、 IP 電話からは 、 Tel 03~5489~0955へおかけください。 
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